Dr ZOFIA 


CIEGHANOWSKA 


B. DOCENT UJ, B. WICEDYREKTOR BIBLIOTEKI 
JAGIELLONSKIEJ 


zmarła po długiej a ciężkiej chorobie opatrzona Św. 
Sakramentami, dnia 25 czerwca 1972 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie we środę dnia 28 bm. o godzinie 10 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym 
nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca rodzin- 


nego, o czym zawiadamiają z głębokim smutkiem: 


SIOSTRY i RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
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